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Centre for the Improvement of 
Working Conditions & Environment 
Directorate of Labour Welfare 
Government of the Punjab 
Township, (near Chandni Chowk), Lahore. 
Tel: (042) 99262145 Fax: (042) 99262146 
E-mail: awosh @brain.net.pk 
Website: http:/www.ciwce.org.pk/ 





